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Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD 


zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
— Drucksache 10/1587 — zum Dritten immissionsschutzbericht 
der Bundesregierung 


Der Bundestag wolle beschließen: 

a) Im ersten Spiegelstrich werden nach dem Wort „Entschwefe- 
lungsanlage" die Worte „mit dem höchstmöglichen Wirkungs- 
grad" eingefügt. Der Spiegelstrich ist wie folgt zu ergänzen: 
„und zugleich die Finanzierung der erforderhchen Investitio- 
nen ggf. unter Beteiügung des Landes Niedersachsen sicherzu- 
stellen ist, " . 

b) Der dritte Spiegelstrich erhält folgende Fassung: 

ein Plan erstellt wird, um auch während der Durchführung 
der Maßnahmen zum Schutz der Umwelt die Beschäftigung der 
Arbeitnehmer bei BKB sicherzustellen,". 

c) Der vierte Spiegelstrich erhält folgende Fassung: 

das Braunkohlekraftwerk Offleben I zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt stillgelegt wird,". 

Bonn, den 26. Juni 1984 


Dr. Vogel und Fraktion 
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